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Dhanki 


Lo dhanki es una lenga indoariana parlada en índia. 
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Localisacion 

La lenga es parlada per una populacion bhil, en Maharashtra 
e en Gujarat 'l 

Classificacion 

Lo dhanki fa partida del grop bhil de las lengas indoarianas centralas, una branca de las lengas indoarianas, 
que fan partida de la familha indoeuropèa. Segon Masica (1991), es un dialècte bhili —. Es de còps classat 
coma un dialècte del khandeshi. 



Dhanki 

Parlat en 

índia 

Regions 

Asia 

Parlat per 

150 000 personas 

Familha linguistica lengas indoeuropèas 

indoiranian 

indoarian 

centre 

"Bhïï“ 

dhanki 


Estatut oficial 

ISO 639-3 

pcl (http://www.sil.or 
g/iso639-3/document 


ation.asp?id=pcl) 

(en) 


Referéncias 

1. Masica 1991, p. 427. 

Fonts 


■ (en) Colin P. Masica, 1991, The Indo-Aryan languages, Cambridge language surveys, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
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